Mer inż. HENRYK 


CZARNOCKI 


starszy asystent Politechniki Krakowskiej 
zginął w Tatrach „białą śmiercią* dnia 12 kwietnia 1956 r. 


W zmarłym traci Uczelnia uzdolnionego pracownika nauki, wzorowego asystenta 
i kolegę, ulubionego opiekuna studentów. 


Pogrzeb odbył się w Zakopanem dnia 15 bm. o godz. 15, o czym zawiadamiają: 


Rektor i Senat Politechniki Krakowskiej, Dziekanat Wydziału Budownictwa 
Wodnego, Katedra Regulacji Rzek i Budowy Kanałów, Rada Miejscowa 
ZZNP oraz koledzy i współpracownicy, 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Związkowa, Kraków ul. Mikołajska 13 
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